1 著 注 意 
A ゲー 
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B エラ 


大 ( 国 ま 上 ま ) 請 間 0 マニ ュ 7 ル 計上 表 


ム の 起動 方 法 の 確認 

ー ム を 始め る 場合 は 、 デ ィ ス ク る を ドラ イ 
③⑧ ま た は ④ を 入れ て リセ ッ ト を 押し て 下さ い 。 

シナ リオ の タイ トル が 出 た ら 、 セ ー ブ し た 所 か ら 始 め る 場合 は 鞭 近 、 新しく 
始め る 場合 は 決定 、 別 シナ リオ で 遊ぶ 場合 は 中 止 を クリ ッ ク し ます 。 

オー プ ニ ン グ を 見 る 場合 や シナ リオ の 複製 を する 場合 、 デ ィ ス ク ③・④ の 代 
わり に ディ スク 1 を ドラ イブ 1 に 入れ て 下さ い 。 



















ーー 番号 に つい て 











当 
オデ ィ ス クア 
リオ ディ スク の パッ クア ッ プ 方 法 が 以下 の 様 に 変更 され まし た 
ディ スク ② を ドラ イブ 1 に 、 デ ィ ス ク ① を ドラ イブ 2 に 入れ て 
リセ ッ ト ボ タン を 押し て し て 下さ い 。 


オー プ ニ ン グ が 始ま り ま す の で 、 何 か キー を 押し て 下さ い 。 
画面 の 指示 に し た が っ つて ディ スク の 入れ 替え を 行 つ て 下さ い 。 
終わ つた ら 、 ド ライ ブ 1 に ディ スク ⑨⑳ を 入れ 、 再 起動 し て 下さ い 。 





全て の 郡 国 を 失っ た 場合 


ディ スタ クア クタ クセス の 
ON ノ OFF 





6 行 目 縮小 全土 図 で は 


歩兵 ・ 騎 兵 
員 8 人 
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水軍 と 編成 を する ご 下さ い 。 水軍 の いる 場所 を 目標 に 移動 
し て 乗船 を 選択 し て 下さ い 。 








陸軍 編成 を 行い ます 。 水軍 編成 は 城 で み 行 うこ と が 
た 3 I で き ます 。 
軍 の 掲 陣 を 行う 場合 は 軍 の 揚陸 は 軍 に 行軍 命令 を 


える こと で 行い ます 。 
大 65535 


a 











41~44 ペ ー ジ 中 、 最大 80000 上 湿 小 100~6553500 
典 大 値 が 8000 の 人 口 
・ 守 備 隊 パラ メー ター 





